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इस भाग म भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Sepate paging is given to this Part in order that it uy be filed a separate 
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भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 1983 


आ . अ . 41 ( A ) : - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) 
को धारा 22 की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निर्वाचन 
आयोति देता है कि उसकी तारीख 3 साक्षर , 1979 की अभिसूचना 
1:34/ गज (2 ) म और संबोधन किया जाएगा , अर्थात . -- 

उक्त अभिर चना से मलग्न सारणी के स्तम्भ 2 म , मद 5 -पोरयन्दर 

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिर्टीनंग आफिरार के सामने पड़ने 
बाली विद्यमान संकिर प्रविष्टि 2 के स्था पर " 2 जिला 


51GI/ 83 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (PART II - SEC, 3 (ül) ? 


प्रदाय आफिसर , 
TOTA 


राजकोट जिला , राजकोट निष्टि रखी 


[# . 434 / T5 . / 83 (2) 

STEET , 
7 . H . , 397 altar , 

भारत निर्वाचन आयोग । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th April , 1983 
O . N . 41( E ).- - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) ot 
section 22 of the Representation of the Peoplo Act, 1951 ( 43 of 1951) , the 
Election Commiysion hereby directs that the collowing further simcódment sball 
be mada in its notification No. 4 ,34 /GJ / 7912 ) dated the 3rd October , 1979 ; 
viz : 

In column 2 of the Table appended to the said notification , for the 

existing entry nlimbered 2 occurring against item 5 Returning Officer 
of 5-Porbandar Parliamentary constituency , the entry " 2 , Distriot 
Supply Officer, Rajkot District, Rajkot " shall be substiturcd . 

No. 434 /GJ / 8312 ) 

By Order 
1), N . NAGAR , Under Secy . 
Election Commission of India 
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